Mgr inz. Leopold 


przeżywszy lat 82, po długiej a ciężkiej chorobie, 
zasnął w Panu dnia 17 lipca 1982 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Bronowi- 

cach na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w środę 

dnia 21 bm. o godzinie 13.00, o czym zawiadamia pogra- 
żona w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA. 


